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विद्युत मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 जनवरी , 2014 


का . आ . 20 ( अ). - विद्युत मंत्रालय भारत सरकार, की दिनांक 8 अक्तूबर , 2012 को असाधारण , भाग - II , खण्ड - 3 , उप - खण्ड 
(ii ) में प्रकाशित अधिसूचना सं . का . आ . 2390 ( अ ) , में निम्नलिखित पारेषण परियोजना, जिसके लिए आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्टस कम्पनी 
लिमिटेड को बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में नियुक्त किया गया था , नीचेदिए अनुसार अनाधिसूचित किया जाता है : 


क्रम सं. 


बोली प्रक्रिया समन्वयक का नाम । 


पारेषण परियोजना का नाम 
एनसीसी पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 
( 1320 मेगावाट ) की कनेक्टिविटी ) 


आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कम्पनी 


( जैसा कि विद्युत मंत्रालय की 


लिमिटेड 


दिनांक 8 - 10 - 2012 की 


के लिए पारेषण प्रणाली 


( ) एनसीसी जेनरेशन स्विचयार्ड 


अधिसूचना का . आ . 2390 
( अ ) में अधिसूचित किया 


नेल्लोर पूलिंग स्टेशन 400 केवी डी / सी 


गया है ) 


( क्वाड ) लाइन । 


__ [ फा . सं. 15 /9/ 2013 - पारेषण ] 
घनश्याम प्रसाद , निदेशक ( पारेषण ) 
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MINISTRY OF POWER 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 2nd January , 2014 
S . O . 20 ( E ). - In the notification of Government of India , Ministry of Power S . 0 .2390 ( E ) dated 8 - 10 - 2012 
published in the Extraordinary -Part II, Section 3 , sub -section (ii), the following transmission project for which REC 
Transmission Projects Company Limited was appointed as Bid Process Coordinator is de -notified as below : 


Sl.No . 


Name of the Transmission Project 


Name of the Bid 
Process Coordinator 


REC Transmission 
Projects Company Limited. 


1. 3 . 
(As notified in 
Ministry of 
Power S . O . 
2390 ( E ) dated 
8 - 10 - 2012 ) 


Transmission System for 
Connectivity for NCC Power 
Project Ltd . ( 1320 MW ) 
(i) NCC Generation switchyard - 
Nellore Pooling Station 400 kV D / C 
( Quad ) line 


[F. No. 15 /9 /2013- Trans ] 
GHANSHYAM PRASAD , Director( Trasmission ) 
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